



直百の二み 








表で/ \ネル 


セルフタイマーマーク公 

フイルムカウンタ- 

電池マーク- 



フラッシュ ON マーク4 
フラッシュ AUTO 
(自動発光） マーク 




严を I れてくださ 




電池室カバーの開閉ノブを OPEN の 
方向に回し、電池室カバーの • EP 
と OPEN . Ef ] を合わせて、電ミ也室力 
バーを外します。 

* 電化交換の前に水滴、砂等の巧れををとし 
てから取り巧って〈ださい。 


カメラ底面の+、一の表示にしたが 
つて電池を入れます。 

* 使用電化はリチウム電化 （ CR 123 A 、 
DL 123 A ；3 V ) 1本です。 


電池室カバーをはめ、押さえなが 
ら、 CLOSE の方向に回し、電池室力 
/ く一の. EP と CLOSE . 印を合わせ 
てロックします。 


電池の交換時期 




(1) 電池の容量は充分です。 

(1 )C 

圓’ 




+ 

口） （3) 電池の容量が無くなりました。 
電池を交換してください。 

(2) Z 

1 

1 


(3) 

全消灯 

み 









メインスイッチを押すと電源 ON に 
なり、表示パネルに■■!、 4 AUT 0、 
3 ( フィルムカウンター）が表示さ 
れます。 

♦ メインスイッチを ON にしたとき、ホランブ 
がお灯したを消えます。点灯の間は巧電中 
なのでシャツターはきれません。 



ホランプ 


* カメラを使用しないときは、メインスイッチを巧して、電源 OFF にして〈ださし、。 



. フイルムを I れてくださ 



裏ぶた開放ノブを押し下げ、裏ぶ 
たを開け、フィルムを入れます。 

* フィルムを入れる前に水滴、砂等の巧れ 
を落としてから取り巧ってください。 

* 防塵ガラスが巧れたときは、柔らかいを 
いたがで拭き取ってください。 



フィルム 先端をカメラ内部の FILM 
TIP llillH マークに合わせ、裏ぶ 
たを閉じ、シャッターボタンを1 
回押すと、 フィルム カウンターに 
"" が出ます。 



* フイルムが送られていないときは " n 
まま点灯します。 U 




4. 王しい常え Ti 


カメラを而手でしっかり持ってカメラぶれを防ぎましよう。 



カメラの背部を頰に当て、而ひじを軽くし 
めると安定します。両ひにを開くとカメラ 
ぶれをしやす〈なります。 

* 指や毛髪などがレンズ、測光窓、フラッシュ卽をじ 
やましないように気をつけましよう。 



タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシ 
ュを上に構えてください。 

フラッシュを下にして発光すると写真が不 
自然になります。 





ファインダーの見方 



撮影範团フレーム 

この範囲(着色区分)が写ります。 

ファインダー中央マーク 


パノラマフレーム 

パノラマアダプターを使用した場合の撮影範囲（点線）です。 


フイルムは… 

* DX コード付きの 35 mm フィルム（感度 IS 0100, 200， 400) をご使用ください。 DX コードのないフィルムは、す 
ベて IS 0100 に設定されます。 

* コニカカラーフィルムのご使用をおすすめします。 







撮影前にメインスイツチを押して電源を ON にして〈ださい。 


ファインダーをのぞいて写る 
範囲を確認して〈ださい。 


5. ①^貞フラッシュ AUTO 


シャッターボタンを巧して 


}ぁ影しホす。 


* 撮影が終るとフィルムが自動的 
に1 コマ 巻き上げられ、フイルム 
カウンターの数字が1つ加算さ 
れます。 


日中撮影距離 1.5 m ぐ二= 






暗いときはフラッシュが自動発光します。 


^_2 

ンブ 

r 



1 



シャッターボタンを押して、赤ラ 
ンブが点灯したときは、フラッシ 
ュ撮影されます。 



フラッシュ}最 影が終わる と、 赤 ラ 
ンブが点灯した後消えます。消灯 
を待って次の撮影をしてくださ 


フフツンユ 

撮影の距離 


'ほ0100/200, 

1 .5 m 〜 3.0 m 


1.5 m 〜 6.0 m 


い。 

* ホランプ点 I 灯の間は巧電中なので シャツ 
夕一がきれません。（ホランプはフラ ツシ 
ュ発光表示と巧電中表示をまわていま 

す。） 









嗟)フイルムのか y 



フィルムが最後になると、自動的に巻き戻されまず。 撮影途中での巻き戻し 



フィルムを全部撮り終えると、自動 
的に巻き戻しが始まります。 
巻き戻しが終わるとフィルムカウ 
ンターが "3" になり点滅します。 
* 巻き属し中はフィルム枚数計が減算しま 
す。 



フイルムカウンターの"日"点滅 
を確認後、裏ぶたを開けフィルム 
を取り出してください。 

♦裏ぶたを開ける前に水滴、砂等の巧れをを 
としてから取り巧って〈ださい。 



フィルムを途中で巻き戻すときは、 
途中巻き戻しボタンをストラップ 
調整具の突起部で押して〈ださい。 






6. ①セルフタイマー巧良の 



モード切替えボタンを押して、表 被写体に向けてシャッターボタン 
示パネルのモード表示をみ（セ を押します。セルフタイマーがス 
ルフタイマーモード）にします。 夕ートし、セルフタイマーランプ 

が点なの後点滅し、約10砂後にシ 
ャッ ターがきれます。（暗いところ 
ではフラッシュが自動発光しま 


* カメラのうしろ側からシャツターホタン 
を巧して<ださい。カメラの前からでは正 
しい露出が得られません。 

* 作動中にキャンセルしたいときは、メイン 
スイツチを押し、電源 OFF にして〈ださし、。 
* セルフタイマー撮影を行う場合は、=脚等 
でカメラを固定してください。 

* 撮影終了後、自動的にち AUTO モー ドに戻り 




モードの切替え操作 



モード切替えボタンによって、セ 
ルフタイマー撮影、日中フラッシ 
ュ撮影ができます。 

モー ド切替えボタンを押す毎に、 
表示パネルの モー ドは順次表示さ 
れ循環します。 





( D 口 ± フラッシュ巧 巧 （フラッシュ ON ) V 



フラッシュ使用 

モー ド切替えボタンを押して、表示パ * 撮影絞了を、ち AUTO モー ドに房してくださし、。 

ネルの モー ド表示を4 (フラッシュ ON 
モー ド）にします。 

被写体に向けてシャッターをきれば、明るい場巧 
でもフラッシュ撮影ができます。 






AUTO 


フラッシュ AUTO 
(自動発光)モード 


ど）みセルフタイマーモード 

AU^O (フラッシュ AUTO ) モード 

> フラッシュ ON モード 


丰メインスイツチを ON にすると> AUTO モードに設 
定されます。>モードは、一度設定するとそのモ 
-ドで撮影を続けられます。撮影終了後、> AUTO 
モードに戻しましよう。 

* みモードは撮影終了後、自動的に4 AUTO モード 
に戻ります。 






パノラマアダプターの取付け方 

付属のコニカパノラマアダプターを取付けることによって、広がりのある風景などを収めることができダイ 
ナミックな撮影が楽しめます。 


* パノラマアダプターは、必ずフィルムを入れる前にお付けて〈ださ L 、。 
* 装てんしたフィルムは、すべてパノラマ写真じなります。 

* パノラマ撮影では、日付は写りません。 




1. パノラマアダプターをケース 2. ホルダーの左ちを指で巧すと、 


から取り出します。 


パノラマアダブターが外れま 


す。 


現像 ■ プリントは… 

* 現像•プリントをご巧頼になるときは必ず、「パノラマシール」をパトローネ（フイルムの容器) I こおり、「コニカ百年プリント"パノラ 
マサイズ" J とご指定〈ださい。ご指定のない場合は、一般のサービスサイズでプリントされることがありますので、ごを意ください。 
(画面の上下に黒い帯が写し込まれることがあります。） 






3. 裏ぶた開放ノブを押し下げて 
裏ぶたを開け、図のようにパノ 
ラマアダブターを画枠に取付 
けます。 

* パノラマアダプターを正しい向きで、 
画がに合わせて取付けて < ださい。 


フィルムを入れ、ファインダーの 
パノラマフレーム内で構図をミ夫 
め、撮影してください。 

* フィルムの入れ方、正しい宿え方、基本 
撮影から応用撮影までのすべての操作 
は一般撮影と同にです。 


パノラマアダプターの 
収納方ま 



カメラから外してホルダーの上 
にのせ、左右を指で巧すとパノラ 
マアダプターが固定されます。 






オートデート 


このカメラのオートデートは、2019年12月31日までの日付-時刻を記憶し、自動的に画面に写し込むことができます。 


表示モードの切替え 

MODE ボタンを 
巧して、年月 
曰■日時分- 
写し込みなし 
のどれかを選 
びます。 


日付-時刻の修正 



1) M 如 E ボタンで日付（時分）を表示したを、 
SELECT ボタンを巧して、修正する日付 
(時分）を点滅させます。 

2) SET ボタンを押して曰か(時分）を点滅のま 
ま修正します。 

3) SELECT ボタンを押すと点滅が点灯になり、 
——のマークが現れて写し込みの状態に 
なります。 




* 分を修正した後 SELECT ボタン 
を巧すと：が点滅します。 

もう一度 SELECT ボタンを押し 
て、写し込みの状態にして<ピ 
さい。 

* 砂まで合わせるには、：の点滅 
時に時報に合わせて SET ボタン 
を押します。さらに SELECT ボタ 
ンを押して、写し込みの状態に 
して〈ださい。 






オートデート用電池の交換 



リチウム電池 （ CR 2025 : 3のを 
使用しています。交換時期は約 
4 年です。デート文字が見えに 
< くなったら新しい電池と交換 
してください。 

* 電化交換をデートを修正して〈ださ 
い。 



おもなた!策 













セルフタイマー 

«子ま、作お時间：め10巧、セルフタイマーランプが巧7巧点灯した巧わ 

3巧お-点、を中解除可お 

フィルムを送 

フィルムた送 g ® ま、シャッターボタン1回 m 乍じよる才ートローディン 
グ、自 tb をき上け、フィルム巧了で自かまき房し.をを房し巧自お伴止、途 
中さき房し可お 

フィルムカウンター 

お»巧巧县カウンター 

mm 

巧晶巧示式デジタルウォッチ巧 R 、 2019年までの年月日-日時分、写し込 
みなし•月日年-日ち年の切替え巧お 

■ホ巧を 

50%フラッシュ発光のとき：だ]20本む上 （24 巧巧りフィルム） 

«巧 

リチウム巧池 （ CR 123 A または、 DL 123 A : 3 V ) 1本、 

才ートデート用としてリチウム g 池に R 2025:3 V ) 1コ 

生ま巧木 

巧巧： J にな a まな4 (巧なお） 

*な： いかなる方向からの水の巧なををけても有害な巧響のないもの 

なな方ま： 300 mm 〜 500 mm の萬さで拉直から180巧の巧囲にじょろで 
10 f / min の水量を稱材のか部表面巧1 m 2 あたり1分巧で合計5 
み ia 上が水 

大きさ•■さ 

136.5 X 76.5 X 49 mm 、235 g (巧;也別） 


* 上記の性能については当社試験を件によります。 

* 製品の仕巧、外観は予告な〈変更することがあります。 
* 指定なかの電池は絶対に使用しないでください。 













